بررسی انواع جک و پاور آسانسور هیدرولیک 


چک: 

جک یکی از سه بخش اصلی سیستم آسانسور هیدرولیک است که وظیفه انتقال کابین را 
برعهده دارد .در این سیستم. جک با استفاده از جریان روغن که توسط پمپ الکتروموتور 
به گردش در می‌آید و توسط شیرهای کنترلی تنظیم می‌ شود کابین را جابجا می‌کند 
جک‌ها انواع مختلفی دارند از جمله جک مستقیم و جک غیر مستقیم .همچنین جک‌ها 
می‌توانند یک مرحله‌ای پا دو مرحله‌ای باشند و با توجه به ظرفیت و سرعت آسانسور قطر 
و ضخامت آن‌ها متفاوت است .نصب جک‌ها نیز به دو صورت زیر انجام می‌ شود: 


۰ جک از بغل (جک کنار) :این روش برای چاه‌های کم‌عمق و کوچک مناسب است و 
به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود .در روش مستقیم. جک 
مستقیماً به کابین متصل می‌شود و حرکت آن را کنترل می‌کند .اما در روش 
غیرمستقیم. جک به وسبله سیم بکسل به کابین متصل می‌شود و حرکت کابین 
را به صورت غیرمستقیم کنترل می‌کند. 

. جک از زیر :این روش برای چاه‌های عمیق‌تر استفاده می‌شود و جک در زیر کابین 
قرار می گیرد و آن را به سمت بالا هدایت می‌کند. 


پاور یونیت: 


پاور یونیت یا پاوریونیت» شامل پمپ الکتروموتور و شیرهای کنترلی است و وظیفه تأمین 
نیروی لازم برای حرکت جک را بر عهده دارد .پاور یونیت‌هاانواع مختلفی دارند و با توجه به 
ظرفیت و سرعت آسانسون قدرت آن‌ ها متفاوت است. 


نحوه عملکرد و نصب جک و پاور یونیت: 


عملکرد جک و پاور یونیت به این صورت است که پمپ الکتروموتور روغن را به داخل جک 
پمپ می‌کند و باعثت حرکت پیستون جک می‌شود .شیرهای کنترلی نیز جریان روغن را 
تنظیم می‌ کنند تا حرکت کابین به صورت نرم و ایمن انجام شود .نصب جک و پاور یونیت 
نیازمند تخصص و دانش فنی است و باید توسط تکنسین‌های مجرب انجام شود. 


محاسبه قیمت جک و پاور: 


یاو برند و کیفیت قطعات بستگی دارد .برای محاسبه قیمت دقیق. بهتر است با 
کارشناسان فروش شرکت‌های معتبر تماس بگیرید. 


جهت سفارش جک و پاور آسانسور در اصفهان: 


شما می‌توانید برای سفارش جک و پاور آسانسور در اصفهان با شرکت خاوران صنعت 
تماس بگیرید .این شرکت بابیش از ده سال سابقه در زمینه تولید انواع بالابر خانگی و 
صنعتی. جک و پاور آسانسور هید رولیک و ...آماده ارائه خدمات مشاوره. طراحی و نصب 
انواع جک و پاور است. 


جهت سفارش جک و پاور آسانسور در اصفهان 


8 نصب جک و پاور آسانسور در اصفهان شرکت خاوران صنعت 
4 خدمات جک و پاور آسانسور در اصفهان مشاوره. طراحی و نصب انواع جک و پاور 
٩‏ آدرس اصفهان خیابان کهندژ ایستگاه دوپله 
روبروی کوی ۵۵ 
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